46. Transfigurierang einer Dreieckschaltung in eine Sternschaltung.    115 k belastet, also
ist
J± cos cp± = 0 * J2 cos <p2 = --— ,
/1 sin 9^ == r9sin<pa=:--
J3 sin % =    V 3 .
Hier f iihrt also J3 eine Leistung P dLieselbe Leistung wieder zuriickgibt, n die gesamte Leistung ist Null rig. 94).
Ein Linienstrom wird bei der ieckschaltung Null, wenn die Strome
"beiden benachbarten Dreieckseiten
chgroB und und von gleicher Phase
L.   IKre Phasenverschiebungen gegen
Spannungen   unterscheiden    sich
n um 120°.    Ist z. B. J& gegen P&
30° verzogert, wahrend Jc gegen txrn 90° voreilt, so ist, wenn sie cxhgroB sind, ihre Differenz, d. h.
liinienstrom 'J = 0.
= | Pt7 zu, wahrend
I i;
i
i t>
Fig. 94.
Transfigurierung einer Dreieckschaltung in eine Sternschaltung.
1st bei unsymmetrischer Belastung der Dreieckschaltung der nnungsabfall in der Leitung zu beriicksichtigen, so wird die ung der Gleichungen, die drei unbekannte Spannungen und drei ekannte Strome enthalten, dadurch besonders unubersichtlich, daB
Xanienstrome jeweils' die Differenz zweier Phasenstrome sind.
Wesentliche Vereinfachung der Berechnung bietet die An-.d.ung des zuerst von A. E. Ken nelly bewiesenen Satzes, daB 5 Dreieckschaltung durch eine in bezug auf den auBeren Strom-.s aquivalente Sternschaltung er-t> werden kann. Durch diese nsfigurierung wird die Berech-.g einer Dreieckschaltung auf die >r Sternschaltung zuriickgefiihrt. Es seien die Scheinwiderstande
2i6, zc des Dreiecks gegeben (s. . 95), gesucht zv z^ z$ fiir den aqui-jnten Stern. Aquivalenz besteht.
>
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ii Strome je ein Viertel zu.
